TABLE 8-1    Continued
No. of Authors                            ETS — Conditions                        Nonsmokers   Results		
Hoffmann ct al., 1984    Room — 16 m3                                6                    Time during exposure	Nicotine	Cotinine
4 cigarettes concurrently                                    0                      Saliva:	3 ng/ml	1.0 ng/ml
and continuously                                                                     Plasma:	0.2 ng/ml	0.9 ng/ml
machine smoked for 80                                                          Urine:	17 ng/mg creat.	14 ng/mg creat.
min; 6 air exchanges/h                                  80 min            Saliva:	730 ng/ml	1.4 ng/ml
(200 g nic./m3                                                                          Plasma:	0.5 ng/ml	1.3 ng/ml
20 ppm CO)                                                                              Urine:	84 ng/mg creat.	28 ng/mg creat.
Time following exposure		
30 min           Saliva:	148 ng/ml	1.7 ng/ml
Plasma:	0.4 ng/ml	1.8 ng/ml
150 min         Saliva:	17 ng/ml	3.1 ng/ml
Plasma:	0.7 ng/ml	2.9 ng/ml
Urine:	100 ng/mg creat.	45 ng/mg creat.
300 min          Saliva:	7 ng/ml	3.5 ng/ml
Plasma:	0.6 ng/ml	3.2 ng/ml
Urine:	48 ng/mg creat.	55 ng/mg creat.
"Abbreviations: creat., creatinine; nic., nicotine.fore exposure: 0.73 ± 1.6 ftg/ml plasma
